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Geweigerde omgevingsvergunning, Gramserweg 84 te Austerlitz, kappen 

Verzonden op: 23 juni 2016 

• Locatie: Gramserweg 84, 3711 AZ te Austerlitz 

• Omschrijving: het kappen van een Larix boom 

• Kenmerk: OV20160446 


Inzage 

De geweigerde omgevingsvergunning en de daarop betrekking hebbende stukken liggen tot 6 weken 
na publicatie ter inzage bij het bouwloket in de publiekshal van het gemeentehuis. Ook kunt u telefonisch 
contact opnemen met het bouwloket via telefoonnummer 14 030. 

Tegen een geweigerde omgevingsvergunning kan bezwaar worden gemaakt of beroep worden ingesteld. 
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